Z głębokim żalem zawiadamiamy, 


że 28 czerwca 2019 roku zmarł 


Prof. dr hab. Zdzisław Denkowski 


emerytowany profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Dyrektor Instytutu Informatyki w latach 1981-1984, 1987-1990 i 2005—2006. 


Wieloletni kierownik Katedry Teorii Optymalizacji i Sterowania, 
światowej klasy specjalista w tej dziedzinie. 


Znakomity wykładowca i promotor młodej kadry naukowej. 
Oddany całym sercem Uniwersytetowi Jagiellońskiemu. 


Żegnamy wspaniałego człowieka, 


cenionego naukowca i niezapomnianego przyjaciela. 


Uroczystości pogrzebowe odbędą się 
we wtorek 2 lipca 2019 r. o godz. 10.30 
w kaplicy na cmentarzu głównym w Nowym Sączu, 
ul. Śniadeckich 19. 


Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składają 
Rektor i Senat UJ, 
Dziekan i Rada Wydziału Matematyki i Informatyki 


oraz cała Społeczność Akademicka 


Uniwersytetu Jagiellońskiego 


